Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne 
novine" broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20) a u vezi s člankom 
18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti 
("Narodne novine" broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama 
Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (, Narodne novine“ broj 134/20) i članka 
22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (,Narodne novine“ broj 82/15, 118/18 i 31/20) 
Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 14. prosinca 2020. godine, donosi 


ODLUKU 
o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju 
prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske 


U Odluci o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza 
Republike Hrvatske (, Narodne novine“ broj 132/20) točka IX. mijenja se i glasi: 


Privremena zabrana, odnosno ograničavanje pretaska preko graničnih prijelaza 
Republike Hrvatske iz ove Odluke određuje se u trajanju do 15. siječnja 2021. godine.“ 


Ova Odluka objavit će se u ,Narodnim novinama“, a stupa na snagu 15. prosinca 
2020. godine. 


KLASA: 810-06/20-01/7 
URBROJ: 511-01-300-20-243 
Zagreb, 14. prosinca 2020. 
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Dostaviti: 


1. Operativnom centru Civilne zaštite, 
na daljnju dostavu 
2. Pismohrani 


